Slkdale Cemetery 





Wells 


Aima M,, wife of John Wells 

d. May 4, 1875, age 79 yrs., 10 mo,, 22 days 


Asenath - See Miller, Asenath 



^^atharlne Cobb, wife of Legrand Wells 
^ 186? - 1926 




Catharine Jana, wife of John W, Wells 
b, Oct. 22, 1^8, d. Aug. 4, 1893 












Charlotte Coleman, d. Oct, 2, 1868 
age 28 yrs,, 7 nio,, 5 days 
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r 
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^ De L, S., d. May 27, 1848 ^ ^ 

>;^leanor Jane Kennedy, wife of Lorenzo James Wells, 
Nov. 4, 1867 - Aug. 17, 1905 
vA g r" 

XJSliphalet J., 1871 - 1950 
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Frances J,, d, Jan. 30, 1882, age 66 yrs "j- J- 
^ wife of Wllllatn Wells <r ^ 




At’ ■' ” 


Harriet E,, wife of Luther Wells 
Oct. 22, 1853 - Apr. 19, 1915 
G»-« 

/u(K'• vi^V 1 11. 18^2; d. Apr. I 915 _ 


0.0. 
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Barnes Jr,, d, Dec, 21, I 86 I, age 78 yrs,, 3 mo. 

+-J8ne Arnold, wife of J. G, WellS^ ^ 

> b. Sept, 18, 1847} d. Nov. 6r:^93 


o. oepi, id, lOHVi a. Wov. 6, ^93 „ ^ 

'tJohn d. Dec. 28, 184^,^-^ ^ 

^Xohn, d, Jan. 9, 1864, age 18 yrs,, 2 mo. (f 




A;^ohn 

^ W,, d, Jan. I 5 , 1870, age 70 yrs, 

^ a h /' Legrand, 1848 - I 913 

T ,T 

JjAJ^ ' -J 









Leroy C,, 1888 - I 919 

>s: Lorenzo James, Aug, 20, 1869 - Feb. 8, 1953 
--^uther, Nov, .26, 1848 - Feb, 19, 1907 

lydia, d. May 3 I, 1888, age 76 yrs., 11 mo. 
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Minerva Ann, wife of Wright Wells 
Sept, 1, IBI 9 - Nov, 29 , 1887 
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